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19.88 no. 147 


AFKONDIGINGSBLAD 

VAN 

ARUBA 


Ministeri’éle beschikking van 9 december 1988, houdende aanwijzing 
ingaande heden, van het Hoofd van de Dienst voor Technische Inspeo- 
ties tot anibtenaar als bedoeld in artikel 2, tweede en derde lid van 
de Veiligheidsverordening. Het besluit van 28 februari 1985 no. 1 
wordt ingetrokken. 


Oitgegeven, 16 december 1988 


De roinister van Justitie, 

E.J. Vos 
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Afkondigingsblad van Aruba 1988 no. 147 


De minlster van Justitie, 


Gelezen: 

de brief dd. 16 september 1988 nr. A/AI/7703/VI van het 
Hoofd van de Dienst voor Technische Inspecties; 

Gelet op: 

artikel 2, tweede, derde en vijfdo lid van de Vellig- 
heidsverordening; 


HEEFT BESLOTEN; 

I. Het Hoofd van de Dienst voor Technlsche In.<;pecties Ingaande 
heden aan te wijzen tot ambtenaeir als bedoeld in artikel 2, 
tweede en derde lid van de Veiligheidsverordening. 

II. Het besluit van 28 februari 1985, no. 7 in te trekken. 

III. Te bepalen dat deze Ministeriele Eeschikking in het Afkon- 
digingsblad wordt opgenomen. 


Afschrift dezer te zenden aan: 

het Hoofd van de Dienst voor 

Techiniscbe Inspecties; 

de Directeur van de Directie Wetgeving. 


Oranjestad, 9 december 1988 
De Minister voomoemd. 


E.J. Vos. 
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